

Taratura per Slemena S.M. 5123 e S.M. 5022/11 (ANIE). 


SIEMENS Modd. SM 5123 e SM 5022/11 (Anie) 


TABELLA Dl TARATURA 


Campo 

Frequenza 

Posfzlone Indlce 

II M. F. 

469 Kc. 

tutto a deatra 

1 M. F. 

469 Kc. 

tutto a deatra 

0. M. 

580 Kc. 

1 

0. M. 

1400 Kc. 

2 

0. C. 

6 Me. 

3 


Induttanze rlapettiv. 
compena. da regolare 


38-41 


70-71 


17-9 


19-11 


21-12 


solo per SM 5022/It 



. C. 


* 15 Me. 


23-15 








































